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Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 


TOOM-Beleid, deel 2 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft bij besluit van 
24 juni 2015 het TOOM-beleid, deel 2 vastgesteld. Dit beleid ziet op het terugdringen van onechte en 
ongewenste brandmeldingen van automatische brandmeldinstallaties. 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 24 juni 2015. 

Het besluit kunt u inzien bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, 
Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem. 

Hiertoe kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via het algemene 
telefoonnummer: 0800-8446 000 
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